جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 رمز المدرسة : 2128 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 7 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: ثانوية السما الاهلية للبنات 


1 
















7 | 1421922128017 | زينب ناجي صالح مهدي 
18 1421922128018 سالى زيدون على عباس 


| 6 | 65 | 255 
0 | 1421922128020 | صبا ستار جبار حمود | 5 | 22 |1 


1 | 1421922128021 | فاطمه محمد راضي مريس 
2 | 1421922128022 | مريم احمد طاهر ماجد 
3 | 1421922128023 | مریم حسام كريم محمد 
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4 | 1421922128024 | مريم عزيز كاظم علي 50 51 30 50 مكمل 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 
رمز المدرسة : 2128 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 










| 1421922128025_| مريم نبيل عبد الكريم عمران ا | 55 | 57 | 41 | 63 | مل 
| 1421922128026 _| مريم وسام محمودخلفه____| 83 | 82 | 8 | 82 | تسج | 
| 1421922128027 _| نبأبهاء حسين نوري ااا | 76 | 75 | 54 | 74 | نم 
| 1421922128028 _| نور الهدى علي حسين علوان ا | 76 | 79 | 6 | 85 | ااج 
| 1421922128029 | ورود علي ناجي حاوي ااا | 62 | 50 | 5 | 5_| نجع | 












- اة دنر 





برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


